EMIL  AHLUK 


SMED  J ESÅCKBBf 


tel;  250. 


Mili  t ärat  ab  erna, 

3 t o c 1c  b o Ina 


90. 


/V  jo 


Smedjebacken  den  12  juli  1946 


Ljusfenomenet  tiadagen  den  9/7  kl,  14, 3o. 

Då  Jag  befann  mig  å min  trädgårdstäppa  ovan 
angivna  dag  iakttog  jag  som  jag  först  trodde  en  raket  vilken  skulle 
gå  ner.  Emellertid  ansåg  jag  strax  att  det  icke  kunde  vara  fråga  om 
en  sådan  enär  denna  knappast  skulle  ha  kunnat  setts  i det  starka 


solljuse  t. 


Ned  falls  b anan  hade  något  av  elips  och  ljuset 


hade  samma  färg  som  smalt  järn. 

Då  kompass  inställas  för  nordläge  var  ljuset 
beläget  å grad  er  ingen  400  /avvikelse  ej  beräknad  för  missvisning/. 

Jag  har  med  anledning  av  upprop  i Stockholms  - 
tidningen  velat  meddela  vad  jag  iakttagit. 

Med  utmärkt  högaktning 


